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1.0 Allgemeines: s 

Dieses Handbuch baut auf dem vortex Servicehandbuch Volume I auf. 
Es gibt einen technischen Einblick in die vortex HDplus-Subsysteme 
und vortex SIDELOADER . 

Weiterhin werden Aufriistmoglichkeiten, Updatearbeiten und Service- 
vorgange aufgezeigt . 

1.1 Ubersicht: 


1.1.1 HDplus-Subsysteme: 


Bezeichnung 


f ormatierte Speicherkapazitat 


HDplus 20 20 MB 

HDplus 30 30 MB 

HDplus 40 40 MB 

HDplus 60 60 MB 

HDplus 80 80 MB 

HDplus 100 100 MB 

HDplus 120 120 MB 


Die f ormatierte Speicherkapazitat ist nur eine ca. Angabe, da diese von 
den jeweils eingebauten Komponenten wie Festplatte und Controller abhangt . 


1.2,0 Komponenten der HDplus: 

- Netzteil 

- Liifter 

- Controller 

- Festplatte 

- Microboard I bzw. Microboard 11 

In der HDplus 80, 100 und 120 sind zwei Festplatten eingebaut. 


1.2.1 Komponenten vortex SIDELOADER (Wechselplatte 43 MB): 

- Netzteil 

- Liifter 

- Wechselplatte 5 1/4 i, (Syquest SQ 555 ) 

- Microboard 11 (SCSI-Version) 
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2.0 Netztell: 

Schaltne'tzteil 40 Watt, sekundar getaktet 
- 5V/2.5A, 12V/2.5A 

Hers teller: Phihong, As tec 


Seitlich befinden sich drei 4polige Gleichspannungsausgangsstecker mit 
folgender Belegung: 

In I 1: +5V 

1 234 2: GND 

3: +12V 

4: -12V (nicht benutzt) 

Bemerkungen : 

Das Netzteil ist auf der Platine mit 10A abge si chert . Somit wird sicher- 
gestellt, dali zuers~ die Sicherung in der Kaltgeratebuchse (1,25A) durch- 
brennt . 

Das Netzteil ist ausreichend dimensioniert um Microboard, Controller, 
Liifter und zwei Festplatten mit Spannung zu versorgen . 

Revaraturhinweise : Vorsicht, Reparaturen an Netzteilen bedeuten Lebens- 

gefahr ! ! 

Nur vom Fachmann durchzufiihren ! ! 

- Ausgangs spannung uberpriifen (Schaltnetzteile bringen 
ihre Ausgangs spannung teilweise nur unter Belastung) 

- Sicherungen uberpriifen (intern= 10A, extern=l , 25A) 

- 220V Eingangsspannung uberpriifen 

- pfeift das Netzteil, so ist es meistens durch eine 
Last (Festplatte, Liifter, AnschluBkabel usw.) kurz- 
geschlossen. 
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2.1 Ltifter: 


Die in der HDplus entstehende Warme durch Festplatte, Netzteil usw. wird 
durch den eingebauten Liifter nach aulien abgefiihrt. 

HDplus mit Microboard I: 

Im Anschlulikabel des Liifters ist eine Zenerdiode 3v6 in Reihe eingebaut, 
die die Betriebsspannung von 12V auf ca: 8v drosselt. Dadurch wird das 
Liiftergerausch gesenkt . 

HDplus bzw. SIDELOADER mit Microboard II: 

Im Anschlulikabel des Liifters ist keine Zenerdiode eingebaut . In dieser 
Version sitzt die Zenerdiode direkt auf dem Microboard. 


Revaraturhinweise : 

Laute Liiftergerausche (unrunder Lauf, Lagerschaden) treten meistens 
erst nach langerer Betriebszeit auf. 

- Zenerdiode iiberpriifen 

- nicht in Sperrichtung eingebaut (Liifter lauft zu 
schnell) 

- Diode durchgebrannt 

Bei Liiftertausch unbedingt Einbaurichtung beachten. (Warmluft wird nach 
aulien abgefiihrt, ist auf Liifter markiert) . Bei HDplus mit Microboard 11 
darf keine Zenerdiode im Anschlulikabel eingebaut sein. 
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Eingebaut werden PC-Controller von Omti, Western Digital und Adaptec. 


- MFM-Controller (Aufzeichnungsart: 17 Sektoren/Spur ) 
(eingebaut in HDplus 20, 40, 80) 

- Omti 5520 

- Western Digital WD 1002A-WX1 

- Western Digital WD 1004A-WX1 


- RLL-Controller (Aufzeichnungsart: 26 Sektoren/Spur) 

(eingebaut in HDplus 30, 60, 100,120) 

- Omti 5521 

- Western Digital WD 1002A-21X 

- Western Digital WD 1002-2 IX 

- Western Digital WD 1004A-27X 

- Adaptec 2072 (25 Sektoren/Spur) 

Bei Omti 5520, 5527, Adaptec 2072, Western Digital WD 1002A-27X, WD 1004A-WX1 
miissen im HDplus-Betrieb keine Jumper gesetzt werden. Sind trotzdem welche 
gesetzt, sind diese optional und haben im HDplus-Betrieb keine Bedeutung. 



- WD 1002A-WX1: w4 auf 2-3 
wB auf 2-3 
w6 auf 1-2 oder 2-3 


- WD 1002-2 7X: w4 auf 2-3 

wB auf 2-3 
w6 auf 1-2 oder 2-3 
sl-6 setzen 
W9 ziehen ! 

- WD 1004A-27X: W25 oder W26 setzen 


Reparaturhinweise : 

Wird beim Controllertausch ein anderer Controllertyp eingesetzt, 
so muli unbedingt ein Factory-Init durchgefiihrt werden. 



Servicehandbuch II vortex HDplus/SIDELOADER 


ll/89td 


Seite 6 


2.3 Festplattenlaufwerke : 

Folgende LaufwerksgroBen und -Typen werden eingebaut: 

- 5 1/4 ' 1 Laufwerke 

- 3 1/2 ’ 1 Laufwerke 

- 3 1/2'" Laufwerke im 5 1/4' ' -Einbaurahmen 

2.3.1 HDplus mit Microboard I: 

- Festplatten mit ST-506 Schnittstelle 

- XT -Embedded-Drives mit Bios-Card 

2.3.2 HDplus mit Microboard II: 

- Festplatten mit ST-506 Schnittstelle 

- XT-Embedded-Drives ohne Bios-Card 

- SCSI-Embedded-Drives 

2.3.3 SIDELOADER mit Microboard 11: 

- 5 1/4' '-SCSI-Embedded-Wechselplatte 


2.3.^ Repara turhinweise : 

- Festplatte pfeift: 

Ableitblech auf Motorachse etwas zuriickbiegen oder schmieren 


Servicehandbuch II vortex HDplus/SIDELOADER 


ll/89td 


Seite 7 


2.4 Microboard I: 


Auf bau : 


1-3: Adapteradresse (0-7) 
4,5: Adapteradresse (0-3) 
6 : Hardware schreibs chut z 


654321 


311 


IDMA IN 


C 

o 

n 

t 

r 

0 

1 
1 
e 
r 


XI 


IDMA OUT 


z 


V 

8 


B 

j 0 


I 



0 



S 




X2 


J2 


x6 


1 

\2 

3 

4 

5 

6 


1 

2 

3 

4 


X3 


1 2 3 4 1= +5V 

2= GND 
3= GND 
4= +12V 


Festplatte 1 
Festplatte 2 
(ab VBIOS 1.05) 


Drive Select 1 
Drive Select 2 
Drive Select 3 
Drive Select 4 
zwei Festplatten 
Factory-Init 


LED rot (Anode) 

GND 

GND 

LED orange (Anode) 


Dip-Switches J2 j Schalter nach unten = aus 
Schalter nach oben = an 

1,2,3: Adapteradresse fur Festplatte 1 

4.5: Adapteradresse fur Festplatte 2 

(Nur aktiv, wenn zwei Festplatten eingebaut sind) 

Bei zwei eingebauten Festplatten muli fur jede Festplatte eine 
andere Adapteradresse eingestellt werden (z .B. Adapter 0 und 
Adapter 1) . 

6 : Hardwareschreibschutz (ab VBIOS 1.05) 

Bei alteren VBIOS-Versionen (1.00-1.04) wird dieser Dip-Switch 
zusanunen mit 4 und 5 fur die Adapteradresse (0-7) der 
zweiten Festplatte verwendet . 


Jumperfeld J2 ; 


1.2. 3. 4: Einstellung Laufwerkstyp und Aufzeichnungsart (MFM,RLL) 
(siehe Jumperung der Festplattentypen) 

5_: offen = 1 Festplattenlaufwerk eingebaut 

geschlossen = 2 Festplattenlaufwerke eingebaut 

6 : geschlossen : Beim nachsten Einschalten der HDplus wird auto- 

matisch ein Factory-Init gestartet . 
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2 . 5 Microboard I : 

X5 : LED-Anzeiae 1: rote LED (Anode) 

2: GND 
3: GND 

5: orange LED (Anode) 

rote LED: - zeigt Betriebszustand an 

- gibt Fehlercodes aus 

orange LED: - zeigt Festplattenzugrif fe an 


X6: Spannungsversorgung Microboard: 

1: +5V 
2: GND 
3: GND 
4: +12V 


X3: In diese 62polige Steckerbuchse wird der Controller eingesteckt . 
Controller so einstecken . dali Bauteile nach oben zeigen. 


XI : DMA-Eingangsbuchse : 


X2: gepufferte DMA-Ausgangsbuchse : 

x4: VBIOS-Evrom oder Ovrom 27128 

Version l.X (1.0. 1.01 «... *1.11) 
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2.6 Jumperung Festplattentypen Microboard I: 

Die Jumper miissen auf dem Microboard Jumperleiste J2 (Driveselect 1-4) 
gesetzt werden. 

Bezeichnung cyl./h Aufzeichnungsart HDplus Jumper J2 


Kyocera KC20B 

615/4 

MFM 

20 

1 


Epson HMD720 

615/4 

MFM 

20 

1 


Seagate ST225 

615/4 

MFM 

20 

1 


Miniscribe 8425 

615/4 

MFM 

20 

1 


Western Digital 262 

615/4 

MFM 

20 

1 


Tandon TM 262 

615/4 

MFM 

20 

1 


Kalok KL 320 

615/4 

MFM 

20 

1 


Kyocera KC30B 

615/4 

RLL 

30 

2 


Kalok KL 330 

615/4 

RLL 

30 

2 


Western Digital 362 

615/4 

RLL 

30 

2 


Seagate ST238R 

615/4 

RLL 

30 

2 


Miniscribe 8438 

615/4 

RLL 

30 

2 


Fujitsu 2226 

615/6 

MFM 

30 

1 

und 2 

Fujitsu 2226 

615/6 

RLL 

40 

3 


Fujitsu 2227 

615/8 

MFM 

40 

1 

und 3 

Rodime 3055 ** * 

782/6 

MFM 

40 

1 , 

2 und 4 

Miniscribe 8450 * 

805/4 

RLL 

40 

4 


Fujitsu 2227 

615/8 

RLL 

60 

2 

und 3 

Rodime 3075R ** 

720/6 

RLL 

60 

3 

und 4 


Unbedingt beachten: 

* Parameter sind nur im VBIOS 1.11 vorhanden 

** Parameter sind im VBIOS 1.11 nicht mehr vorhanden. Hier muli das VBIOS 
1.11 fur Rodime-Festplatten eingesetzt werden. 

In der HDplus 80 und 120 sind jeweils zwei 40 MB bzw. 60 MB- Laufwerke 
eingebaut . Hier muli zusatzlich der Jumper 5, auf der Jumperleiste J2 
gesteckt werden. 
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3.0 Microboard II: 

(ersetzt seit September 1989 Microboard I) 
Zusatzliche Funktionen: 


- Festplattenabschaltung 

- automatische Liif teransteuerung 

- kann durch unterschiedliche Bestiickung 3 Festplattentypen ansteuern: 

1) Festplatten mit ST 506-Schnittstelle (externer Controller) 

2) XT-Embedded-Drives (Controller integriert) 

3) SCSI-Embedded-Drives (vortex SIDELOADER) 


Auf bau : 

1-3: Adapteradresse (0-7) Festplatte 1 
4,5: Adapteradresse (0-3) Festplatte 2 
6: Hardwareschreibschutz 


654321 


OMA IN 


jll 

10MA OUT 


XI 


X2 


C 

o 

n 

t 

r 

0 

1 
1 
e 
r 


1 

XI 1 


GATE 

ARRAY 


VBIOS 
| LBIOS 


Z 80 


11 SCSI-Schnittstelle X10 


J2 
X5 11 
x6 11 
X7 „ 
x8 „ 
X9 I, 


9 Factory-Init 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 


=> Liif ter 
LEOs 

<= Netzteil 
<= Netzteil 
=> Festplatte 
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Dip-Switches Jl : Schalter nach unten = aus ..5. 

- Schalter nach oben = an 

1.2.3: Adapteradresse fur Festplatte 1 

4.5: Adapteradresse fur Festplatte 2 

(Nur aktiv, wenn zwei Festplatten eingebaut sind) 

Bei zwei eingebauten Festplatten muJi fur jede Festplatte eine 
andere Adapteradresse eingestellt werden (z .B. Adapter 0 und 
Adapter 1) . 

6: Hardwareschreibschutz 


1-8: Festplattenkonfiguration 
9: Factory-Init 


Jumperleiste J2 : 
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X5: Liifteransteuerung (Ausgang) 


x6: LED-Anzeiae ( Ausaana ) 1: rote LED (Anode) 

2: GND 
3 : GND 

5: orange LED (Anode) 

rote LED: - zeigt Betriebszustand an 

- gibt Fehlercodes aus 

orange LED: - zeigt Festplattenzugriffe an 


X7 : Spannungsversorgung Microboard (Eingang): 

1: +5V 
2: GND 
3: GND 
4: +12V 

X8: Spannungsversorgung Festplatte (Eingang): 

1: +5V 
2 : GND 
3 : GND 
4: +12V 

X9: Geschaltene Spannung fur Festplatte (Ausgang) : 

1: +5V 
2: GND 
3 : GND 
4: +12V 


X10: 50-ooliaer Flac hkabel anschluli fiir SC SI -Embedded-Drives 
(Pin 1 markiert) 

Xll/ Pin 1-40: 

- 40 poliger Flachkabelanschluli fiir XT-Embedded-Drives 
(Pin 1 markiert) 

Xll/ Pin 1-62; 


- 62polige Steckerbuchse fiir externen Controller. 

Controller so einstecken, dali Bauteile nach oben zeigen. 
(Pin 1 markiert) 

XI : DMA-Eingangsbuchse 


X2 : gepufferte DMA-Ausgangsbuchse 
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3-0 .1 Controllerversion: 


X15 : VBIOS-Version 2.0 oder groBer (Eprom bzw. Oprom 27128) 

Steckerleiste J2 (Festplattenkonfiguratlon) : 

J2-1 : geschlossen : RESET High aktiv 

offen : RESET low aktiv 

J2-2 : offen 

J2-3: geschlossen : enable AEN 

Je nach eingebautem Festplattentyp miissen folgende Jumper auf der 
Steckerleiste J2 gesetzt werden: 


Bezeichnung 


c.yl . /h 

Auf zeichnungsart 

HDplus 

J2 

Kyocera KC20B 


615/4 

MFM 

20 

1,3,4, 6 

Epson HMD720 


615/4 

MFM 

20 

1,3, 4, 6 

Seagate ST225 


615/4 

MFM 

20 

1,3,4, 6 

Miniscribe 8425 


615/4 

MFM 

20 

1,3,4, 6 

Western Digital 

262 

615/4 

MFM 

20 

1,3,4, 6 

Tandon TM 262 


615/4 

MFM 

20 

1,3,4, 6 

Kalok KL 320 


615/4 

MFM 

20 

1,3,4, 6 

Kyocera KC30B 


615/4 

RLL 

30 

1,3, 5, 6 

Kalok KL 330 


615/4 

RLL 

30 

1,3,5, 6 

Western Digital 

362 

615/4 

RLL 

30 

1,3,5, 6 

Seagate ST238R 


615/4 

RLL 

30 

1,3,5, 6 

Miniscribe 8438 


615/4 

RLL 

30 

1,3, 5, 6 

Fujitsu 2226 ** 


615/6 

MFM 

30 

1,3,5, 7 

Fujitsu 2226 ** 


615/6 

RLL 

40 

1.3, 4. 5, 7 

Fujitsu 2227 


615/8 

MFM 

40 

1,3, 4. 5. 6 

Rodime 3055 ** 


782/6 

MFM 

40 

1,3. 5. 6. 7 

Miniscribe 8450 

** 

805/4 

RLL 

40 

1.3,6. 7 

Fujitsu 2227 


615/8 

RLL 

60 

1,3,7 

Rodime 3075R ** 


720/6 

RLL 

60 

1.3.4, 6.7 


** Diese Festplattentypen konnen erst ab VBIOS 3-0 eingebaut werden. 


Jumper 8: gesetzt. wenn zwei Festplatten eingebaut sind 
(HDplus 80,100.120) 

Jumper 9 gesetzt : Fiihrt automatisch einen Factory-Init durch 

(bei zwei Festplatten zuerst auf Platte 1. dann 
auf Platte 2) 
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3.0.2 Embedded-Drives-Version : 

XI 1 ; 40-porige 8tiftleiste, auf die das Flachkabel zum Embedded-Drive 
aufgesteckt wird. (Pin 1 ist markiert) 

X15 : VBIOS-Version 2.0 oder grower (Eprom bzw. Oprom 27128) 

Steckerleiste J2: 

J2-1: geschlossen bei Miniscribe-Festplatten 

offen bei Western Digital-Festplatten 

J2-2: geschlossen bei Western Digital-Festplatten 
offen bei Miniscribe-Festplatten 

J2-3: geschlossen bei Miniscribe-Festplatten 

offen bei Western Digital-Festplatten 

Je nach eingebautem Plattentyp miissen folgende Jumper gesetzt werden: 


Bezeichnung 


cyl . /h 


Aufzeichnungsart HDplus 


Jumper x4 


Miniscribe 

8425XT 

805/2 

MFM 


20 

1,3,5 

Western WD 

93028 

782/2 

RH 

(27 8PT) 

20 

2 

Miniscribe 

8450XT 

805/4 

RH 

(26 8PT) 

40 

1,3,6 

Western WD 

93048 

182/4 

RH 

(27 8PT) 

40 

2,4 


Jumper 9 gesteckt: Factory-Init wird automatisch durchgefiihrt 

Achtung: Bei WO 93028 und WD 93048 mul 3 der Jumper J8 auf dem 

Laufwerk Position 1-2 gesetzt werden. (neben DC-Stecker) 
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3-0.3 SCSI-Embedded-Version: 

XI 0: 50-polige Stiftleiste, auf die das Flachkabel zum SCSI-Embedded- 

Drive aufgesteckt wird. (Pin 1 ist markiert) 

X15 : LBI0S- Version 2.0 Oder groBer (Eprom bzw. Oprorn 27128) 

Steckerleiste X4: 

Jumper 1-8 of fen 

Plat ten typen: 

Bezeichnung cyl./h Aufzeichnungsart HDplus Jumper X4 

** Syquest SQ 555 

** Wechselplatte (43 MB) wird im vortex SIDELOADER eingebaut. 

Jumper 9 gesteckt: Factory-Init wird automatisch durchgefiihrt 
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Steckerbeleq un qen auf den Microboard: 


P in-Ur. : Hard-Disk IN XI : Hard-Disk OUT X2: 


Pin 

1 

DO 

EDO 

Pin 

2 

D1 

EDI 

Pin 

3 

D2 

BD2 

Pin 

4 

D3 

BD3 

Pin 

5 

D4 

BD4 

Pin 

6 

D5 

BD5 

Pin 

7 

D6 

BD6 

Pin 

8 

D7 

BD7 

Pin 

9 

-cs 

-BCS 

Pin 

10 

-IRQ 

-IRQ 

Pin 

11 

GND 

GND 

Pin 

12 

-RESET 

-BRESET 

Pin 

13 

GND 

GND 

Pin 

14 

-ACK 

-BACK 

Pin 

15 

GND 

GND 

Pin 

16 

A1 

BA1 

Pin 

17 

GND 

GND 

Pin 

18 

Rj-vr 

BRj-W 

Pin 

19 

-REQ 

-REQ 




Bxxx-gepuffert es 

Belequnq 

62-poliqe Einsteckbuchse 

fur externen Controller 


Signal 


GND 

PCRST 

+5V 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

+12V 

GND 

NC 

+5V (VCC) 
-PCIOW 
-PCIOR 
-PCDACK3 
-PCDRQ3 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

PCIRQ5 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

+5v 

NC 

GND 


B1 

A1 

B2 

A2 

B3 

A3 

B4 

A4 

B5 

A5 

B6 

A6 

B7 

A7 

B8 

A8 

B9 

A9 

BIO 

AlO 

Bll 

All 

B12 

A12 

B13 

A13 

B14 

A14 

B15 

A15 

B16 

A16 

B17 

Al? 

B18 

A18 

B19 

A19 

B20 

A20 

B21 

A21 

B22 

A22 

B23 

A23 

B24 

A24 

B25 

A25 

B26 

A26 

B27 

A27 

B28 

A28 

B29 

A29 

B30 

A30 

B31 

A31 


NC 

PCD 7 

pCD6 

PCD5 

pCD4 

PCD3 

PCD2 

PCD1 

PCDO 

NC 

PCAEN 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

+5V (VCC) 
+5V (VCC) 
GND 
GND 

+5V (VCC) 

GND 

GND 

GND 

PCA1 

PCAO 
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Belegung 40-polige Steckerleiste fur XT-Embedded-Drives : 


PCRST 

1 

2 

GND 

PCD 7 

3 

4 

GND 

pCD6 

5 

6 

GND 

PCD5 

7 

8 

GND 

pCD4 

9 

10 

GND 

PCD3 

II 

12 

GND 

PCD2 

13 

14 

GND 

PCD1 

15 

16 

GND 

PCDO 

17 

.18 

NC 

GND 

19 

20 

GND 

PCAEN 

21 

22 

GND 

-PCIOW 

23 

24 

GND 

-PCIOR 

25 

26 

GND 

-PCDACK3 

21 

28 

GND 

PCDRQ3 

26 

30 

GND 

PCIRQ5 

31 

32 

GND 

PCA1 

33 

34 

NC 

PCAO 

35 

36 

GND 

-HCSO 

37 

38 

GND 

NC 

39 

40 

GND 


Beleq u na 50-voliae Steckerleiste fur SC SI -Embedded-Drives ; 


GND 

1 

2 

DO 

GND 

3 

4 

D1 

GND 

5 

6 

D2 

GND 

7 

8 

D3 

GND 

9 

10 

D4 

GND 

11 

12 

D5 

GND 

13 

14 

D6 

GND 

15 

16 

D7 

GND 

17 

18 

NC 

GND 

19 

20 

NC 

GND 

21 

22 

NC 

GND 

23 

24 

NC 

NC 

25 

26 

NC 

GND 

21 

28 

NC 

GND 

26 

30 

NC 

GND 

31 

32 

-ATN 

GND 

33 

34 

NC 

GND 

35 

36 

-BSY 

GND 

37 

38 

-ACK 

GND 

39 

40 

-RST 

GND 

41 

42 

-MSG 

GND 

43 

44 

-SEL 

GND 

45 

46 

-C/D 

GND 

47 

48 

-REQ 

GND 

49 

50 

-1/0 
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4 . 1 Verbindung externer Controller - Festplatte: 


eine Festplatte eingebaut: 


Controller J2 => 20 poliges Flachkabel auf Festplatte 
Controller J1 => 34 poliges Flachkabel auf Festplatte 


- Festplatte auf Laufwerk 0 jumpern 

- Abschluliwiderstande einschalten 


- zwei Festplatten eingebaut: 

Controller J2 => 20 poliges Flachkabel auf Festplatte 0 

Controller J3 => 20 poliges Flachkabel auf Festplatte 1 

Controller J1 => 34 poliges Flachkabel auf Festplatte 0 und 1 

durchgeschleift. 


- FestplattB 0 auf Laufwerk 0 jumpern 

- Festplatte 1 auf Laufwerk 1 jumpern 

- bei Festplatte 0 Abschluliwiderstande einschalten 

- bei Festplatte 1 Abschluliwiderstande ausschalten 



4.1.1 Umjumperung der Festplatten als zweites Laufwerk: 

- Fujitsu 2226,222 7: - Dip-Switches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 auf off 

- Jumper CHi auf 2-3 

- Kyocera KC 20B/30B: - Widerstandsarray RN1 abziehen 

- Jumper auf S2 setzen 
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4.2 Einbau einer zweiten Festplatte: 

- nur moglich, wenn bereits eine 3 1/2 '' -Festplatte eingebaut ist 

- zweite Festplatte muli die gleichen physikalischen Parameter 
(Cylinder, Kopfe) , wie die erste haben 

- aulierdem werden bendtigt: 

- Spannungsversorgungskabel fur zwei Festplatten 

- 34 poliges Flachkabel mit zwei Festplatten-Cartiges 

- 20 poliges Flachkabel fur zweite Festplatte 

- Verbindung Controller - Festplatte siehe 4.1 

- auf Microboard I zusatzlich Jumper 5 setzen 
auf Microboard 11 zusatzlich Jumper 8 setzen 

- Adapteradresse fur zweite Festplatte mit Dip-Switches auf Microboard 
einstellen 

- Factory-Init auf-neuer Festplatte durchfiihren 

(Option HDPLUS . PRGjF-INITjDrive 1) 
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5.0 HDplus-Update Microboard I: 

„5i 

1) Uberpriifen, ob Bestiickungsplatz fiir Kondensator C31 auf dem Microboard 
vorgesehen ist (Bestiickungsaufdruck) . 

Wenn ja, dann mit Punkt 8) fortfahren, sonst mit 2) weiter. 

2) Zwischen U25/Pin7 und U25/Pin9 Kondensator mit 270 pF loten. 

3) Verbindungskabel zwischen U25/Pin5 und U18/Pin5 loten. 

4) U18/Pin4 auf Bestiickungsseite direkt auf der Platinenoberflache 
durchtrennen und vorsichtig hochbiegen. 

Verbindungskabel zwischen dem hochgebogenem Pin (U18/Pin4) und 
U17/Pin4 loten. 

5) Zwischen U23/Pinl und U23/Pin7 Widerstand IK loten. 

6) Durchtrennender Leiterbahn auf der Lotseite, 
die zu U25/Pin5 fiihrt . 

7) Mit Punkt 9) fortfahren . 

8) Uberpriifen, ob die Kondensatoren c4 und C31 bestiickt sind. 

Wenn nicht, dann jeweils mit 270 pF bestiicken. 

9) Durchtrennen der Leiterbahn auf der Lotseite, 
die zu Ul/Pinl7 fiihrt. 

10) Zwischen Ull/Pinl2 und Ull/Pinl4 Diode 1N4148 loten. 

(Kathode an Ull/Pinl2) 

11) Verbindugskabel zwischen U5/Pinl7 und U9/Pinll loten. 

12) Zwischen Ul8/Pin7 und Ul8/Pinl0 Kondensator InF loten. 

13) VBI0S-R0M mit Versionsnummer 1.11 einsetzen. 


Unbedingt beachten: 

- Ist die VBIOS-Version 1.09 oder 1.10 eingebaut, so muli nur ein 
neues Eprom mit der VBIOS-Version 1.11 eingesetzt werden. Der 
Hardware-Update ist hier schon durchgefiihrt . 

- Der Update 1.11 ist ab der Seriennummer 88 K bereits vom 

Werk aus eingebaut . 

-Wird kein Hardware-Update durchgefiihrt, sollten die VBIOS-Versionen 
1.00,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07 unbedingt durch die VBIOS- 
Version 1.08 ersetzt werden. 

Bei der VBIOS-Version 1.00,1.01,1.02 und 1.03 muli nach dem Austausch 
des Eproms unbedingt ein Factory-Init durchgefiihrt werden. 
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5.1 Update Microboard II von VBIOS 2.x auf VBIOS 3-x: 

- VBIOS-Eprom 3.x einsetzen 

- Factory-Init durchfiihren 


5.2 Umriistung alterer HDplus-Subsysteme mit Microboard II: 


Es konnen alle HDplus-Subsysteme (Seriennummer : 78 A bis 

98 K) mit dem Microboard 11 ausgeriistet werden. 

Folgendes Material wird benotigt: 

- Microboard II 

- neuer Liifter (ohne Zenerdiode) 

- Spannungsversorgungskabel fur Microboard und Festplatte 

- Kondensator 

- evt . neue LEDs 

(wird in einem Umriist-Kit angeboten) 

1) altes Microboard und Liifter ausbauen 

2) neues Microboard und Liifter einbauen 

3) Konnektor an den LEDs iiberpriifen. Bei altem Konnektor LEDs komplett 
austauschen . 

5) Verbindungen zwischen Microboard und den einzelnen Komponenten 
(Netzteil, Festplatte, Liifter, LEDs) herstellen. (Seite 10) 

4) Eingebauten Festplattentyp feststellen und nach Jumperliste Seite 13 
Microboard 11 Jumper (J2 1-8) setzen. 

5) Factory-Init durchfiihren (Jumper J2-9) 

6) HDplus-Softwareversion 3.0 oder grolier einsetzen 
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6.0 Service an HDplus bzw. Sideloader: s 

- VBIOS-Version iiberprufen: 

Es sollte die VBIOS-Version 1.08 oder groBer eingebaut sein. 
(Update siehe Seite 18) 

- Factory-Init : 


- HDplus von Atari ST trennen 

- Microboard I 

- eine Festplatte eingebaut: J2-6 schlieBen 

- zwei Festplatten eingebaut: 

J2~5 of fen J2-6 geschlossen: F-Init auf Festplatte 1 

J2-5 geschlossen J2-6 geschlossen: F-Init auf Festplatte 2 

- bei Microboard 11 J2-9 schlielien (Bei zwei eingebauten Festplatten 
wird zuerst auf Platte 1 ein F-Init durchgefiihrt, danach auf Platte 2) 

- rote und orange LED brennen standig 

- bei erfolgreichem AbschluB geht orangene LED aus und rote blinkt 
gleichmaliig 

- im Fehlerfall geht orangene LED aus und iiber die rote wird ein 
Fehlercode ausgegeben, der standig wiederholt wird. 

Nach dem Factory-Init J2-6 bzw. J2~9 offnen !! 

- Schreib-/Lesetest und Auto-Boot-Funktion: 

(dazu Subsystem mit Atari ST verbinden) 

- INIT2.PRG star ten 

- HDplus mull auf Floppy-Boot eingestellt werden 

- Festplatte muli in mindestens 3 Partitionen eingeteilt sein 

- auf Partition 0 muB sich die Datei DESKTOP . INF befinden 

Bei zwei eingebauten Festplatten wird zuerst Platte 1 und dann 
Platte 2 getestet. 


- Autoparker und Festplattenabschaltung (Microboard II) testen 


- Laufgerausche von Festplatte und Liifter uberpriifen; 


(treten meist erst nach langerer Betriebszeit auf) 




